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(57) Формула изобретения 

Координатный детектор рентгеновского (радиационного) излучения, содержащий 
чувствительный полупроводниковый элемент и счетчик электрических импульсов, 
отличающийся тем, что для улучшения габаритных показателей и расширения области 
применения, в его состав введены п чувствительных элементов, выходы каждого из 
которых соединены с соответствующими входами п счетчиков импульсов, кодовые 
выходы которых подключены к соответствующим входам п-канального коммутатора, 
выход которого является выходом детектора, а управляющий вход соединен с 
выходом блока управления, второй выход которого подключен параллельно ко 
вторым входам каждого счетчика, вторые выходы каждого счетчика соединены с 
соответствующими «п» входами блока управления, п+1-й вход которого соединен 
параллельно с третьими входами каждого счетчика и является управляющим входом 
детектора. 
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